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Verzaubert
vom Licht


Es war einmal eine Frau namens Liora, die grübelte und grübelte,
was immer auch geschah. Jedes Ereignis, jedes Wort, jeden Gedanken
wälzte sie in ihrer Seele wie einen Mühlstein so schwer. Aus allem,
was ihr widerfuhr, machte sie ein Problem.



Den Menschen, mit denen sie zu tun hatte, tat sie leid, weil sie
ihr Leben so schwer nahm, und sie versuchten, ihren Blick auf die
schönen Dinge zu lenken, die es in ihrem Leben ja auch gab. Doch
sie ließ keinen Lichtblick und keinen Vorschlag zur Verbesserung
ihrer jeweiligen Lage an sich heran.
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